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Hamerstuk 

Aan de orde is de behandeling van: 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Metrologiewet 
(implementatie richtlijnen) ( 34143 ). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder 
stemming aangenomen. 
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